جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2075 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: مدرسة محمد القاسم الاساسية للبنات 








1 | 1421922075001 | الاء وميض عبد الحسين خلف_____| 57 | 50 | 50 | 60 | نجج | 217 
2 | 1421922075002 | امنه مشتاق جعفر موسى || 69 | 42 | 50 | 54 | مل | 0 
3 | 1421922075004 | حوراء عدي محمد عاكول 22000 | 51 | 50 | 32 | 50 | مل | 0 
4 | 1421922075005 _| دانيه مصطفى عبدالمنعم عباس _____| 86 | ا8 | 64 | 82 | ناج | 313 
5 | 1421922075006 |رتاج صلاح علي عوض ||| 50 | 38 |[ 44 |[ 50 | مل | 0 
6 | 1421922075007 | رتاج محمدجاسمنصيف ||| 56 | 62 | 42 | 69 | مل | 0 
7 | 1421922075008 _| رفاف حارث سعد عبد اللطيف ______| 64 | 50 | 55 | 63 | نجع | 22 
8 | 1421922075009 | رفيف محمد عبد الرحمن احمد ______ | 76 | 77 | 4 | 62 | مسل | 0 
9 | 1421922075010 | رقيه محمد وحيد عبدالله_| 69 | 62 | 89 | 80 | نجج | 300 
0 | 142192207501 | رقيه وائل قاسم عبد العزيز ||| 72 | 80 | 4 | 73 | مل | 0 
1 | 1421922075012 | زهراء علي نوري جاسم ||| 80 | 87 | 54 | 67 | نجج | 288 
2 | 1421922075013 | زهراء منهل عبد الساده جوده ______| 84 | 90 | 85 | 8 | ناج | 357 
3 | 1421922075014 | زينب محمد مزهر ردام | 72 | 0 | 56 | 74 | نجج | 22 
4 | 1421922075015 | ساره مروان مهدي توفيق || 93 | 100 | 8 | 100 | نجع | 391 
5 | 1421922075016 | ساره نبراس عامر خزعل | 88 | 95 | 80 | 10 | اجج | 363 
6 | 1421922075017 | ساندرا سيف توماججو ||| 63 | 50 | 52 | 79 | اجج | 24 
a | asar 17‏ ا ا e O O‏ 247 
8 | 1421922075020 | سمر محمد مصطاف حسن | 77 | 58 | 57 | 60 | ناج | 252 
9 | 1421922075021 _| سيرين علي خلف محسن | 86 | 96 | 10 | 6 | نجج | 378 
2 | 1421922075022 _| شدن عبد الله ابراهيم ياسين _____| 50 | 51 | 51 | 55 | ناج | 27 
1 | 1421922075028 | شدن مهند كريم عليوي ||| 62 | 78 | 73 | 79 | نجج | 22 
2 | 1421922075024 | شمس خالد كاظم مطرود ||| 50 | 44 | 28 | 54 | مل | 0 
23 21922075028 لوی صلاح ابراھیم کرم ااا أ 65 6 | 66 83 ت 280 
E E 1421922075026 | 24‏ محمود محمد ناجح 311 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 2075 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 






25 غير مصد عد الحسين كام || | 60 | 63 | 1ة | 75 | تھ | 8 
0 


5 | 1421922075038 | نجلاء حسن عبد الهادي فليج _ 1 | 50 | 50 | 24g‏ | 50 | معد | 

6 | 1421922075039 | نسرين عبدالباسط محمدزكي مصطفى _ | 50 | 50 | 37 | 72 | مل | 0 
7 | 1421922075040 _| نور حسين علي ابراهيم 0000 | 0 50 | 52 | 38 | 81 | مل | 0 
8 | 1421922075041 | ود عبد الباسط محمد زكي مصطفى | | 60 | 74 | 56 | 72 | ناج | 22 
الناجحون 



















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


